MACNADYNE - Mod. Damaiter M 828 


'WOO/.’tf' 



MACNADYNE RADIO - Mod. Damaiter M 828, mod. Kennedy K 421 c mod. Damaiter M 821. Onde medie luddiviie e due gamme 
di onde corte. Media frequetua 471 kc/s. Controllo di volume con compenaazionc variabile dei toni basai, a reazione inversa. I fi¬ 
lament! delle valvole sono collegati a piu pre»e del primario del traaformatore di alimentaaione ii modd. Kennedy K 421 e Damaiter 

M 828 sono sprowisti di presa per pick-up). 

















